STEFAN 


BOLI GLOWA 


członek ZBoWiD-u, odznaczony Krzyżem Kawalerskim 


Crderu Odrcedzenia Polski, oraz innymi odznaczeniami 


państwowymi, resortowymi i regionalnymi 
NAJUKOCHAŃSZY MĄŻ, TATUŚ, DZIADZIUŚ 


przeżywszy lat 80, znarł nagle, dnia 11 czerwca 1989 r. 
NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odprawione 
zostanie w poniedziałek 19 czerwca 1989 r. o godz. 13.00 
w kaplicy na cmentarzu w Batowicach, po czym nastąpi 
wyprowadzenie zwłok na miejsce wiecznego spoczynku, 


o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku: 


ŻONA, CÓRKA, ZIĘĆ, WNUKI I RODZINA 
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